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सं . 2069 ] 
No . 2069] 


उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

(उपभोक्ता मामले विभाग ) 
( भारतीय मानक ब्यूरो ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 24 जुलाई, 2017 
का . आ . 2334 ( अ). भारतीय मानक ब्यूरो नियम , 1987 के नियम 7 के उपनियम (1 ) के खंड ( ख ) के 
अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची 
में दिए गए हैं वे स्थापित हो गये हैं । 

अनुसूची 
| स्थापित भारतीय मानक ( कों ) की संख्या वर्ष | स्थापित तिथि भारतीय मानक ( कों ) जो कि रद्द होने हैं , . रद्द होने की 
संख्या और शीर्षक 

तिथि 
अगर है, की संख्या वर्ष और शीर्षक 

( 3) 
आई एस / आई एस ओ 105- X08 : 1994 21 जुलाई, आई एस 970 : 1988 रंगरूप के लिए | 21 जुलाई , 
वस्त्रादि – रंग के पक्केपन का परीक्षण भाग 

वस्त्र सामग्री के रंग तेजी के निर्धारण के 2017 

लिए विधि 
एक्स 08 डिगमिंग के प्रति रंग का पक्कापन 

आई एस 302- 2- 80 : 2017 घरेलू और 21 जुलाई , आई एस 302 -2 - 80 :2003 घरेलू और 21 जुलाई , 
समान विधुत साधित्रों की सुरक्षा भाग 2 -80 ___ 2017 | समान विधुत साधित्रों की सुरक्षा भाग 2 

2017 
पंखों के लिए विवरणात्मक अपेक्षाएँ ( पहला 

विवरणात्मक अपेक्षाएँ खंड 80 पंखे 
पुनरीक्षण ) 


क्रम 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


2017 


2. 


4526 GI/ 2017 


( 1 ) 
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5 . 


2017 


____ 6. 


2017 


7 . 


2017 


8. 


आई एस 3724 : 2017 कारतूस प्रकार 21 जुलाई , आई एस आई एस 3724 : 1996 । 21 जुलाई , 
हीटिंग तत्वों ( प्रकार के गैर – एम्बेडेड ) - 2017 कारतूस प्रकार हीटिंग तत्वों (प्रकार के 2017 
विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण ) 

गैर – एम्बेडेड ) - विशिष्टि 
| आई एस 4001 : 2017 खान टब – विशिष्टि | 21 जुलाई , आई एस 4001 : 1995 खान टब - 21 जुलाई , 
(तीसरा पुनरीक्षण ) 

2017 विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 2017 
आई एस 6078 : 2017/ आई एस ओ 5746 21 जुलाई, | आई एस 6078 : 1986 लाइनमैन के । 21 जुलाई , 
: 2004 प्लास और चिमटियाँ - इंजीनियरों 

प्लास के लिए विशिष्टता ( दूसरा 2017 

पुनरीक्षण ) 
और “ लाइनमैनों " का प्लास - आयाम और 
__ परीक्षण मूल्य ( तीसरा पुनरीक्षण ) 
आई एस 7299 : 2017 कास्मैटिक इंडस्ट्री के 21 जुलाई , आई एस 7299 : 1974 कास्मैटिक 21 जुलाई , 
लिए खनिज तेल - विशिष्टि ( पहला 2017 इंडस्ट्री के लिए खनिज तेल के लिए 
पुनरीक्षण ) 

विशिष्टि 
आई एस 8433 : 2017 विलीन एसीटलीन । 21 जुलाई , | आई एस 8433 :1984 दृश्य निरीक्षण ___ 21 जुलाई , 
गैस सिलिंडरों का निरीक्षण और 

2017 

के लिए अभ्यास का कोड 
रख -रखाव - रीती संहिता 

विनित एसीटलीन गैस सिलेंडर (पहला 
( दूसरा पुनरीक्षण ) 

___ पुनरीक्षण ) 
आई एस 8534 ( भाग 1 ) : 2017 खान टब | 21 जुलाई, - आई एस 8534 ( भाग 2) : 1996 खान ___ 21 जुलाई, 
युग्मन और कर्षण शलाकाएँ भाग 1 विशिष्टि 

2017 टब युग्मन और कर्षण शलाकाएँ भाग 2 

2017 
(तीसरा पुनरीक्षण ) 

सी -लिंक और डी - शैकल टाइप (पहला 
पुनरीक्षण) आई एस 8534 (भाग 3) : 

1995 खान टब युग्मन और कर्षण 
शलाकाएँ भाग 3 आर- शैकल और लिंक 
टाइप (पहला पुनरीक्षण ) आई एस 
8534 (भाग 4) :1995 खान टब युग्मन 
और कर्षण शलाकाएँ भाग 4 एफ - शैकल 

और लिंक टाइप ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 8534 (भाग 5) : 2005 खान 
टब युग्मन और कर्षण शलाकाएँ भाग 5 
कर्षण शलाकाएँ (पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 8534 ( भाग 6 ) : 1995 खान 
टब युग्मन और कर्षण शलाकाएँ भाग 6 
हुक और डी - शैकल टाइप ( पहला 

पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 8573 -5 : 2001 । 21 जुलाई , 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
संपीडित वायु भाग 5 तेल वाष्प एवं जैविक 2017 

विलायक अंश के लिए परीक्षण पद्धतियां 
| 

आई एस 10260 ( भाग 2) : 2017 | आई | 21 जुलाई , | आई एस 10260 ( भाग 2) :1982 शर्ते, 21 जुलाई, 
एस ओ 4378-2 : 2009 प्लेन बेयरिंग - 2017 __ परिभाषाएं और वर्गीकरण - प्लेन 2017 


9 . 


10 . 
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बेयरिंग भाग 2 घर्षण और घिसाव 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


21 जुलाई, 
2017 


21 जुलाई , 

2017 


आई एस 11303 : 1985 पारदर्शी । 
टॉयलट साबुन के लिए विशिष्टि 


21 जुलाई , 
2017 


13. 


21 जुलाई , 
___ 2017 


शब्दावली , परिभाषाएं , वर्गीकरण और 
संकेत भाग 2 घर्षण और घिसाव (पहला 

पुनरीक्षण ) 
आई एस/ आई एस ओ 10263 -2 : 2009 

मृदा – संचालन मशीनरी - प्रचारक 
एनक्लोजर वातावरण भाग 2 फ़िल्टर इलीमेंट 

परीक्षण पद्धति 
12. आई एस 11303 : 2017 पारदर्शीटॉयलट 

साबुन के लिए विशिष्टि 

(पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 11855 : 2017 द्रवचालित गेट के 
लिए विभिन्न प्रकार की रबड़ की सीलों के 
डिजाइन एवं उपयोग – दिशानिर्देश ( दूसरा 

पुनरीक्षण ) 
14. . | आई एस 12936 : 2017 एलपीजी सिलेंडर 
के वितरण में कार्यरत व्यक्तियों की आधारभूत 

| 
अपेक्षाएँ - रीती संहिता 

( पहला पुनरीक्षण ) 
15. | आई एस 13497 : 2017 विलिन एसिटिलीन 

गैस सिलेंडर के लिए संगलनीय प्लग – 
विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 15317 : 2017 / आई एस ओ 
8586 : 2012 संवेदी विश्लेषण – चुनिंदा 
मूल्यांको एवं विशेषज्ञ संवेदी मूल्यांको के 
चयन , प्रशिक्षण एवं नियंत्रण के लिए 

सामान्य दिशानिर्देश 


आई एस 11855 : 2004 द्रवचालित । । 21 जुलाई , 
गेट के लिए विभिन्न प्रकार की रबड़ की 2017 
सीलों के डिजाइन एवं उपयोग - 
दिशानिर्देश (पहला पुनरीक्षण ) 


21 जुलाई , 

2017 


आई एस 12936 : 1990 एलपीजी । 
सिलेंडर के वितरण में कार्यरत व्यक्तियों 
की आधारभूत अपेक्षाओं सम्बन्धी संहिता 


21 जुलाई , 

2017 


21 जुलाई , 


21 जुलाई , 
2017 


2017 


16 


21 जुलाई 


21 जुलाई 
2017 


2017 


आई एस 13497 : 1992 विलिन 
एसिटिलीन गैस सिलेंडर के लिए 

संगलनीय प्लग – विशिष्टि 
आई एस 15317 ( भाग 1): 2003 
संवेदी विश्लेषण - मूल्यांको के चयन , 
प्रशिक्षण एवं नियंत्रण के लिए सामान्य 
दिशानिर्देश भाग 1 चयनित मूल्यांकें एंड 

आई एस 15317 (भाग 2) : 2003 
संवेदी विश्लेषण - मूल्यांको के चयन , 
प्रशिक्षण एवं नियंत्रण के लिए सामान्य 

दिशानिर्देश भाग 2 विशेषज्ञ 
आई एस 15427 : 2004 सामान्य 

सामग्री को उठाने चढाने के लिए 
इलैस्टोमरी और इस्पात डोरी संरचना के 

वाहक पट्टे - विशिष्टि 


| 17. 


21 जुलाई , 


21 जुलाई , 

2017 


2017 


आई एस 15427 ( भाग 3) : 2017 | आई एस 

ओ 15236-3 : 2007 इस्पात की रस्सी 
कन्वेयर बेल्ट भाग 3 भूमिगत प्रतिष्ठानों में 
इस्तेमाल के लिए बेल्टों के लिए विशेष सुरक्षा 

___ आवश्यकताएँ 

( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस 15545 ( भाग 5) : 2017/ आई एस 
ओ 16589-5 : 2011 थर्मोप्लास्टिक संवृत 
घटकों के संयोगी घूर्णी शैफ्ट लिप -टाइप 


18. 


21 जुलाई, 
2017 


आई एस 15545 ( भाग 5) : 2004/ आई | 21 जुलाई, 
एस ओ 16589 - 5 : 2001 तापसुघट्य 2017 
सीलिंग एलीमेंट युग्त रोटरी शॉफ्ट लिप 
टाइप सील भाग 5 दृश्य अपूर्णता की 
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19. 


21 जुलाई , 


2017 


2017 


20 . 


लागू नहीं 


21 . 


लागू नहीं 


22 . 


लागू नहीं 


सीलें भाग 5 द्रश्यी दोषों के पहचान 

पहचान 
( पहला पुनरीक्षण ) 
आई एस / आई एस ओ 16269-6 : 2014 - 21 जुलाई , | आई एस 13131: 1991 सांख्यिकीय 
डाटा की सांख्यिकीय व्याख्या भाग 6 

सहिष्णुता अंतराल -निर्धारण के लिए 
सांख्यिकीय सहिष्णुता अंतराल ज्ञात करना 

तरीके 
आई एस 16328 : 2017 एसीटामीप्रिड , एस 

21 जुलाई , 

लागू नहीं 
पी - विशिष्टि 

2017 
आई एस 16376 : 2017 | आई एस ओ 21 जुलाई , 

लागू नहीं 
9010 : 1997 तुल्यकालिक बेल्ट ड्राइव - 2017 

ऑटोमोटिव बेल्ट 
आई एस 16479 : 2017 व्हीलड़ उच्च स्पीड 21 जुलाई, 

लागू नहीं 
रबड़ ट्रेकड़ मृदा संचालन मशीनें एवं निर्माण 
उपकरण संबंधी वाहनों हेतु ब्रेकिंग – सिस्टमों 
की कार्यकारिता अपेक्षाएँ तथा परीक्षण 

प्रक्रियायें 
आई एस 16499 (भाग 1) : 2017 | आई ई 21 जुलाई , 

लागू नहीं 
सी 60763- 1 : 2010 विधुतीय प्रयोजनार्थ ____ 2017 
आई एस 16511 : 2017 गैर कोयला खनन | 21 जुलाई , 

लागू नहीं 
कार्य के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन 

2017 
प्रणाली - आवश्यकताएं 
आई एस 16554 : 2017 भू – स्थानिक 21 जुलाई, 

लागू नहीं 
सूचना के लिए डेटा ले आदान – प्रदान हेतु 

2017 


2017 


23. 


लागू नहीं 


24 


लागू नहीं 


25 . 


लागू नहीं 


मानक 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


27. 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


26. | आई एस 16629 : 2017 मोटर वाहन के । 21 जुलाई , 
लिए ईडी 95 ईंधन में इस्तेमाल के लिए 

2017 
सजल एथेनाल - विशिष्टि 
आई एस 16634 : 2017 ई 85 ईंधन | 21 जुलाई , 
(निर्जल एथेनाल और पेट्रोल के मिश्रण ) - 

2017 
विशिष्टि 
28. | आई एस 16648 (भाग 2 ) : 2017 केन्द्रित | 21 जुलाई , 
सौर तापीय – विशिष्टि भाग 2 शेफलर 2017 

कान्सेनट्रेटर 
| आई एस आई एस ओ 20474-8 : 2008 21 जुलाई, 
मिट्टी - उठाने की मशीनरी - सुरक्षा भाग 8 2017 

ग्रेडर्स की अपेक्षाएँ 
30. आई एस / आई ई सी / टी एस 61850- 2 : | 21 जुलाई , 
2003 संचार नेटवर्क और सबस्टेशन में 

2017 
सिस्टम भाग 2 शब्दावली 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 


लागू नहीं 
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31. 341 / 315 € 61850 - 3 : 2013 PER 21 Jan , 

लागू नहीं 

लागू नहीं 
नेटवर्क और बिजली की उपयोगिता स्वचालन 2017 

के लिए सिस्टम भाग 3 सामान्य अपेक्षाएँ 

इस भारतीय मानक की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो , मानक भवन, 9, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई 
Farett -110 002 files fraierit : & facroft , opilcohol, isto, 7915 , 1 $ , TeT get appellat: 
अहमदाबाद , बंगलौर , भोपाल, भुवनेश्वर , कोयंबतूर , गुवाहाटी , हैदराबाद , जयपुर , नागपुर , पटना , पूणे तथा कोचि 
À fa ad 3461081 à pre hla po http ://www .standardsbis .in art ceteraalHTHall 


[Hef: 44 /3/3/2017 - 2018 ] 
सी . बी . सिंह, अपर महानिदेशक 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS , FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th July , 2017 
S .O . 2334 (E ) . — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 
1987 , the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the 
second column of schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it in third column . The 
particulars of the standards, if any , which are given in the fourth column shall also remain in force concurrently till they 
are cancelled on the date indicated against them in the fifth column . 


SCHEDULE 


SL 


No . , Year and Title of the Indian 

Standards Established 


Date of 
Establishment 


No. 


Date of 
cancellation 


(1) 


( 3 ) 
21 July 2017 


(5 ) 
21 July 2017 


( 2 ) 
IS /ISO 105 -X08 : 1994 ‘ Textiles – 
Tests for Colour Fastness Part X08 
Colour Fastness to Degumming 


21 July 2017 


21 July 2017 


IS 302 -2 80 : 2017 Household and 
Similar Electrical Appliances – Safety 
Part 2 - 80 : Particular Requirements for 

Fans ( First Revision ) 


No., Year of the Indian 
Standards to be cancelled , if 

any 

( 4 ) 
IS 970 : 1988 Method for 

Determination of Colour 
fastness of Textile Materials 

to Degumming 
IS 302- 2-80 : 2003 Safety of 

Household and Similar 
Electrical Appliances Part 2 
Particular Requirements 

Section 80 Fans 
IS 3724 : 1996 Cartridge 
Type Heating Elements (Non 

– Embedded Type ) 

- Specification 
IS 4001 : 1995 Mine Tubs – 
Specification ( Second 

Revision ) 
IS 6078 : 1986 Specification | 
for Lineman s Pliers (Second 

Revision ) 


3. 


| 


21 July 2017 


21 July 2017 


IS 3724 : 2017 Cartridge Type 
Heating Elements (Non – Embedded 
Type ) - Specification ( First 

Revision ) 
IS 4001 : 2017 Mine Tubs - 
Specification ( Third Revision ) 


21 July 2017 


21 July 2017 


| 


21 July 2017 


21 July 2017 


IS 6078 : 2017 / ISO 5746 : 2004 
Pliers and Nippers – Engineer s and 
" Lineman s " Pliers – Dimensions and 

Test Values ( Third Revision ) 
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21 July 2017 


21 July 2017 


21 July 2017 


21 July 2017 


IS 7299 : 2017 Mineral Oil for 
Cosmetic Industry - Specification 

( First Revision ) 
IS 8433 : 2017 Periodic Inspection and 
Maintenance of Dissolved Acetylene 
Gas Cylinders – Code of Practice 

( Second Revision ) 
IS 8534 (Part 1) : 2017 Mine Tub 
Couplings and drawbars for Use in 
Mines Part 1 Specification 

( Third Revision ) 


21 July 2017 


21 July 2017 


IS 7299 : 1974 Specification 
for Mineral Oil for Cosmetic 

Industry 
IS 8433 : 1984 Code of 
practice for Visual Inspection 
of Dissolved Acetylene Gas 

Cylinders ( First Revision ) 
IS 8534 (Part 2 ) : 1996 Mine 
Tube Couplings and Drawbars 
Part 2 C -Link and D - Shackle 

Type (First Revision ) 
IS 8534 ( Part 3 ) : 1995 Mine 
Tube Couplings and Drawbars 
Part 3 R -Shackle and Link 

Type (First Revision ) 
IS 8534 (Part 4 ) : 1995 Mine 
Tube Couplings and Drawbars 
Part 4 F - Shackle and Link 

Type (First Revision ) 
IS 8534 ( Part 5 ) : 2005 Mine 
Tube Couplings and Drawbars 

Part 5 Drawbars (First 
Revision ) IS 8534 (Part 6 ) : 
1995 Mine Tube Couplings 
and Drawbars Part 6 Hook 
and D - Shackle Type 

NA 


21 July 2017 


NA 


10 . 


21 July 2017 


Date of CA s 

approval 


IS 10260 (Part 2 ) : 1982 

Terms, Definitions and 
Classification of Plain – 
Bearing Part II Friction and 

Wear 
NA 


11 


21 July 2017 


NA 


| IS / ISO 8573 -5 : 2001 Compressed Air 
Part 5 Test Methods for Oil Vapour 

and Organic Solvent Content 
IS 10260 (Part 2 ) : 2017 / ISO 4378 - 2 | 

: 2009 Plain Bearings – Terms, 
Definitions , Classification and 
Symbols Part 2 Friction and Wear 

( First Revision ) 
IS / ISO 10263- 2 : 2009 Earth 
Moving Machinery – Operator 
Enclosure Environment Part 2 Air 

Filter Element TestMethod 
IS 11303 : 2017 Transparent Toilet 
Soap - Specification 

( First 
Revision ) 
IS 11855 : 2017 Design and Use of 
Rubber Seals for Hydraulic Gates – 

Recommendations 
(Second Revision ) 


12 . 


| 21 July 2017 


21 July 2017 


| IS 11303 : 1985 Specification | 

for Transparent Toilet Soap 


13 . 


21 July 2017 


| 


21 July 2017 


IS 11855 : 2004 Guidelines 

for Design and Use of 
Different Types of Rubber 
Seals for Hydraulic Gates 

( First Revision ) 
IS 12936 : 1990 Code for 

Basic Requirements for 
Delivery Persons Engaged in 
the Delivery of LPG 

Cylinders 


14 . 


21 July 2017 


21 July 2017 


IS 12936 : 2017 Basic Requirement for 

Delivery Persons Engaged in the 
Delivery of LPG Cylinders – Code of 

Practice 
(First Revision ) 


15 . 


21 July 2017 


21 July 2017 


16 . 


21 July 2017 


IS 13497 : 2017 Fusible Plug for 
Dissolved Acetylene Gas Cylinder - 

Specification ( First Revision ) 
IS 15317 : 2017 /ISO 8586 : 2012 | 
Sensory Analysis - General Guidelines 

for the Selection , Training and 
Monitoring of Selected Assessors and 

Expert Sensory Assessors 


21 July 2017 


IS 13497 : 1992 Fusible Plug 
for Dissolved Acetylene Gas 

Cylinder – Specification 
IS 15317 (Part 1) : 2003 
Sensory Analysis – General 
Guidance for the Selection , 
Training and Monitoring of 

Assessors Part 1 Selected 
Assessors IS 15317 ( Part 2 ) : 


[ ATT II - QU5 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


17 . 


21 July 2017 


21 July 2017 


YOTT 


IS 15427 (Part 3) : 2017 /ISO 15236 -3 : 
2007 Steel Cord Conveyor Belts Part 3 
Special Safety Requirements for Belts 
for Use in Underground Installations 

(First Revision ) 
IS 15545 (Part 5 ) : 2017 / ISO 16589 -5 

:2011 Rotary Shaft Lip - Type Seals 
Incorporating Thermoplastic Sealing 
Elements Part 5 Identification of 

Visual Imperfections 

( First Revision ) 


18 . 


2003 Sensory Analysis – 
General Guidance for the 

Selection , Training and 
Monitoring of Assessors Part 

2 Experts 
IS 15427 : 2004 Conveyor 
Belting of Elastomeric and 
Steel Cord Construction for 
GeneralMaterial Handling - 

Specification 
IS 15545 (Part 5 ) : 2004 /ISO 
16589- 5 : 2001 Rotary Shaft 
lip - Type Seals Incorporating 
Thermoplastic Sealing 

Elements - Part 5 : 
Identification of Visual 

Imperfections 
IS 13131 : 1991 Statistical 
Tolerance Interval – Methods 

for Determination 


21 July 2017 


21 July 2017 


21 July 2017 


21 July 2017 


20 . 


21 July 2017 


NA 


NA 


21 July 2017 


NA 


NA 


21 July 2017 


NA 


NA 


23 . 


| 


21 July 2017 


NA 


NA 


24 . 


21 July 2017 


NA 


NA 


IS / ISO 16269 -6 : 2014 Statistical 

Interpretation of Data Part 6 
Determination of Statistical Tolerance 

Intervals 
IS 16328 : 2017 Acetamiprid , 

SP – Specification 
IS 16376 : 2017 /ISO 9010 : 1997 
Synchronous Belt Drives – 

Automotive Belts 
IS 16479 : 2017 Performance 
Requirements and Test Procedures of 
Breaking Systems for Wheeled High 
Speed Rubber Tracked Earth Moving 
Machine and Construction Equipment 

Vehicles 
IS 16499 ( P - 1) : 2017 / IEC 60763 - 1 

: 2010 Laminated Pressboard for 
Electrical Purposes Part 1 Definitions , 
Classification and General 

Requirements 
IS 16511 : 2017 Management Systems 
for Eco - Friendly Non -CoalMining 

Operations - Requirements 
IS 16554 : 2017 Data Exchange 
Standard for Geospatial Information 
IS 16629 : 2017 Hydrous Ethanol for 
Use in ED 95 Automotive Fuel – 

Specification 
IS 16634 : 2017 E85 Fuel (Blend of 
Anhydrous Ethanol and Gasoline ) – 

Specification 
IS 16648 (Part 2 ) : 2017 Concentrated 
Solar Thermal – Specification Part 2 

Scheffler Concentrator 
IS /ISO 20474 - 8 : 2008 Earth -Moving 

Machinery - Safety Part 8 
Requirements for Graders 

IS / IEC / TS 61850 -2 : 2003 

Communication Networks and 
Systems in Substations Part 2 Glossary 

IS /IEC 61850 -3 : 2013 
Communication Networks and 
Systems for Power Utility Automation 

Part 3 General Requirements 


21 July 2017 


NA 


NA 


21 July 2017 


NA 


NA 


27 . 


21 July 2017 


NA 


ΝΑ 


28 . 


21 July 2017 


NA 


NA 


29 . 


21 July 2017 


NA 


NA 


30 . 


21 July 2017 


NA 


NA 


31. 


21 July 2017 


NA 


NA 
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Copies of these standards are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan , 9 Bahadur 
Shah Zafar Marg, New Delhi- 110002 ; Regional Offices: Kolkata , Chandigarh , Chennai, Mumbai and Branch Offices: 
Ahmedabad , Bengaluru , Bhopal , Bhubaneshwar, Coimbatore , Guwahati, Hyderabad , Jaipur, Nagpur, Patna, Pune , Kochi. 
Online purchase of Indian Standards can be made at http ://www . standardsbis .in . 
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